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PART III 
Marine Department 


TENDER NOTICES 


(1) 


No . B1- 1113 /2011/HSW . 

28th June 2012 
Sealed and competitive tenders are invited for the 
Special Repair Works to Department Survey Vessel MV 
Surveyor by the undersigned for and on behalf of the 
Governor of Kerala. 


Tender No. and Name of work with Estimate 
Amount - B1- 1113 /2011 /HSW . — Special Repair Works to 
Department Survey Vessel MV Surveyor - 7.4 Lakh 


work with number and must be addressed to The Chief 
Hydrographer, Hydrographic Survey Wing , Port 
Department, Kochumadathil Building , Manjalikkulam Road , 
Thampanoor, Thiruvananthapuram -695 001, so as to reach 
on or before 1 p . m . on 13- 8 - 2012 . Late tenders will not 
be accepted . The tender will be opened at 3 p . m . on the 
same day in the presence of such of the tenderers or their 
authorized representatives who may present at that time. 

The tenderer should submit Earnest Money Deposit 
as per rule along with the tender in the form of a crossed 
DD in favour of the Chief Hydrographer, Hydrographic 
Survey Wing payable at Thiruvananthapuram . 

Intending tenderers may obtain the requisite tender 
form on application to the undersigned . Application for 
the tender form should be accompanied by a cash 
remittance of the cost of the tender form (DD /Cheques 
not acceptable ). Sale of tender form will be closed at 
12 noon on 13 - 8 - 2012. The tender forms are not 
transferable . Those who want to get the tender form by 
post should also enclose a self-addressed envelop bearing 
postage stamp of 35 well in advance. 

Desired tenderer for inspection of the vessel to be 
repaired , contact The Marine Surveyor, Hydrographic 
Survey Wing, Port Department, Kollam - Tel. 0474 -2748863 . 


EMD — 1 % of the quoted rate . 
Cost of tender form : 

Orginal — 1,500 + VAT (5 % ). 

Duplicate — 800 + VAT (5 % ). 
Duration for the completion of work — 60 days after 
received the work order . 

The tenderer should have his own Yard , Generator 
and other facilities etc . for the repairing works . The 
tenderer must arrange the conveyance of the vessel to 
the yard . The tenders should be subscribed the name of 
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The tenderers should enclose a preliminary agreement in 
Kerala Stamp Paper worth 100 and the required EMD for 
each tender. The tender without preliminary agreement 
and EMD will be rejected outright. The final acceptance of 
the tender rests entirely with the Government, who 
reserves the right to accept or reject any or all tenders 
received without assigning any reason thereof. All other 
conditions prevailing in Government Department are 
binding to this tender also . 


ദർഘാസിന്റെ അംഗീകാരം സർക്കാർ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് 
വിധേയമായിരിക്കുന്നതും ഏതു ദർഘാസും അംഗീകരിക്കുന്ന 
തിനോ നിരസിക്കുന്നതിനോ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് 
പൂർണ്ണ അധികാരം ഉള്ള തു മാ യി രിക്കും. ഈ വകുപ്പിൽ 
നില നിൽക്കുന്ന എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും 
ബാധകമാണ്. 


No . B1-1689/ 2011 /HSW. 

28th June 2012 . 
Sealed and competitive tenders are invited for the 
Annual Maintenance of Department Survey Vessel ML 
Hydrographer by the undersigned for and on behalf of 
the Governor of Kerala . 


Tender No. and Name of work with Estimate 
Amount- B1- 1689 /2011 /HSW . — Annual Maintenance of 
| Department Survey Vessel ML Hydrographer - 13 Lakh . 


EMD — 1 % of the quoted rate . 


Cost of tender form : 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി തിരുവനന്തപുരം ഹൈഡോഗ്രാഫിക് 
സർവേ വിഭാഗം ചീഫ് ഹൈഡാഗാഫർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 
ആഫീസിൽ 13 - 8 - 2012 -ാം തീയതി 1 മണി വരെ താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള 
മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. നിശ്ചിത തീയതിക്കുശേഷം ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ അന്നേ 
ദിവസം 3 മണിക്ക് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെയോ അവർ 
അധികാരപ്പെടുത്തിയ പ്രതിനിധികളുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 
തുകയും ബി1 - 1113/ 11 /എച്ച്.എസ്.ഡബ്ളൂ . - എം. വി. സർവെയർ 
എന്ന സർവെ ബോട്ടിന്റെ സ്പെഷ്യൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും 
കേടുപാടുതീർക്കലും - 7.4 ലക്ഷം 

നിരതദ്രവ്യം - കോട്ടു ചെയ്ത തുകയുടെ 1 % 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില 

അസ്സൽ - 1,500 + മൂ . വ . നി . @ 5 % 

പകർപ്പ് - 800 + മൂ . വ . നി. @ 5 %. 
പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി പ്രവൃത്തിയുടെ ഉത്തരവ് കിട്ടി 
കഴിഞ്ഞ് 60 ദിവസം. 

കരാ റു കാ രന് സ്വന്ത മായി യാർ ഡും ജന റേറ്ററും 
അകുറ്റപ്പണികൾക്കായുള്ള മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട 
താണ്. കൂടാതെ കരാറുകാരൻ സ്വന്തം ചെലവിൽ ബോട്ട് 
യാർഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ്. 


അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തേണ്ട എം . വി . സർവെയർ എന്ന 
ബോട്ട് പരിശോധിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ള കരാറുകാർ മറൈൻ 
സർവെയർ, ഹൈഡാഗ്രാഫിക് സർവെ വിഭാഗം, കൊല്ലം 
( ഫോൺ: 0474- 2748863) എന്ന വിലാസത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുക . 

- ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില രൊക്കം പണമായി 
അപേക്ഷയോടൊപ്പം അടച്ചിരിക്കണം. ചീഫ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ 
റുടെ പേർക്കുള്ളതും തിരുവനന്തപുരത്ത് മാറാവുന്നതുമായി 
ക്വാട്ടു ചെയ്ത തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി 
നിരതദ്രവ്യവും 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക കരാറും 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യവും 
കരാറും ഇല്ലാത്ത ദർ ഘാ സു കൾ നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ്. 
ആറുമാസത്തേക്ക് ടെണ്ടർ ഓഫർ സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും തിരുവനന്തപുരത്ത് 
തമ്പാനൂരുള്ള ചീഫ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫറുടെ ആഫീസിൽ കിട്ടു 
ന്നതും 13 - 8 - 2012 -ാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി വരെയുള്ള 
എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും ഫോറത്തിന്റെ വില രൊക്കം 
പണമായി ( ഡി . ഡി ., ചെക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല .) അടച്ച് ( മടക്കി 

കൊടുക്കുന്നതല്ല ) രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറാവുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം 
തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ സ്വന്തം വിലാസം എഴുതിയതും 
- 35 - ന്റെ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ചതുമായ കവർ അപേക്ഷയോടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


Orginal - 2,000 + VAT ( 5 %). 

Duplicate - 1,000 + VAT ( 5 %). 
Duration for the completion of work — 60 days after 
received the work order. 

The tenderer should have his own Yard , Generator 
and other facilities etc . for the repairing works. The 
tenderer must arrange the conveyance of the vessel to 
the yard . The tenders should be subscribed the name of 
work with number and must be addressed to The Chief 
Hydrographer, Hydrographic Survey Wing, Port 
Department, Kochumadathil Building , Manjalikkulam Road , 
Thampanoor, Thiruvanathapuram -695 001, so as to reach 
on or before 1 p . m . on 13 -8 - 2012 . Late tenders will not 
be accepted . The tender will be opened at 3 p . m . on the 
same day in the presence of such of the tenderers or their 
authorized representatives who may present at that time. 

The tenderer should submit Earnest Money Deposit 
as per rule along with the tender in the form of a crossed 
DD in favour of the Chief Hydrographer, Hydrographic 
Survey Wing payable at Thiruvananthapuram . 

Intending tenderers may obtain the requisite tender 
form on application to the undersigned . Application for 
the tender form should be accompanied by a cash 
remittance of the cost of the tender form (DD /Cheques 
not acceptable ). Sale of tender form will be closed at 
| 12 noon on 13 - 8 - 2012 . The tender forms are not 
transferable . Those who want to get the tender form by 
post should also enclose a self- addressed envelop bearing 
postage stamp of 35 well in advance. 

Desired tenderer for inspection of the vessel to be 
repaired , contact The Marine Surveyor, Hydrographic 
Survey Wing , Port Department, Beypore - ( Tel. 0495 
2414069). The tenderers should enclose a preliminary 
agreement in Kerala Stamp Paper worth 100 and the 
required EMD for each tender. The tender without 
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ദർഘാസിന്റെ അംഗീകാരം സർക്കാർ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് 
വിധേയമായിരിക്കുന്നതും, ഏതു ദർഘാസും അംഗീകരിക്കുന്ന 
തിനോ നിരസിക്കുന്നതിനോ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് 
പൂർണ്ണ അധികാരം ഉള്ള തു മാ യി രിക്കും. ഈ വകുപ്പിൽ 
നില നിൽക്കുന്ന എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും 
ബാധകമാണ്. 


Office of the Chief Hydrographer, 
Hydrographic Survey Wing , 
Port Department, 
Manjalikulam Road , 
Kochumadathil Building, 
Thampanoor, 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Chief Hydrographer. 


preliminary agreement and EMD will be rejected outright. 
The final acceptance of the tender rests entirely with the 
Government, who reserves the right to accept or reject any 
or all tenders received without assigning any reason 
thereof . All other conditions prevailing in Government 
Department are binding to this tender also . 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി തിരുവനന്തപുരം ഹൈഡ്രോ 
ഗ്രാഫിക് സർവ്വേ വിഭാഗം ചീഫ് ഹൈഡാഗാഫർ അദ്ദേഹ 
ത്തിന്റെ ആഫീസിൽ 13 - 8 - 2012 -ാം തീയതി 1 മണി വരെ താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള 
മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. നിശ്ചിത തീയതിക്കുശേഷം ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ അന്നേ 
ദിവസം 3 മണിക്ക് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെയോ അവർ 
അധികാരപ്പെടുത്തിയ പ്രതിനിധികളുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 
തുകയും - ബി1 - 1689 / 11/ എച്ച്.എസ്. ഡബ്ളൂ . - എം . എൽ. 

ഹൈഡാ ഗാ ഫർ എന്ന സർവേ ബോട്ടിന്റെ വാർഷിക 
അറ്റകുറ്റപ്പണികളും കേടുപാടു തീർക്കലും- 13 ലക്ഷം 

നിരതദ്രവ്യം - ക്വാട്ടു ചെയ്ത തുകയുടെ 1 %. 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ- 2,000 + മൂ . വ . നി. @ 5 %. 

പകർപ്പ് - 1, 000 + മൂ . വ . നി. @ 5 %. 
- പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി പ്രവൃത്തിയുടെ ഉത്തരവ് കിട്ടി 
ക്കഴിഞ്ഞ് 60 ദിവസം. 

കരാറുകാരന് സ്വന്തമായി യാർഡും, ജനറേറ്ററും, അറ്റ 
കുറ്റപ്പണികൾക്കായുള്ള മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. കൂടാതെ കരാറുകാരൻ സ്വന്തം ചെലവിൽ ബോട്ട് 
യാർഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ്. 

അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തേണ്ട എം . എൽ. ഹൈഡോഗ്രാഫർ 
എന്ന ബോട്ട് പരിശോധിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ള കരാറുകാർ 
മറൈൻ സർവെയർ, ഹൈഡാഗ്രാഫിക് സർവെ വിഭാഗം, 

ബേപ്പൂർ ( ഫോൺ: 0495 2414069 ) എന്ന വിലാസത്തിൽ 
ബന്ധപ്പെടുക. 

- ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ത്തിന്റെ വില രൊക്കം പണമായി 
അപേക്ഷയോടൊപ്പം അടച്ചിരിക്കണം. ചീഫ് ഹൈഡോഗ്രാഫ 
റുടെ പേർക്കുള്ളതും തിരുവനന്തപുരത്ത് മാറാവുന്നതുമായി 
ക്വാട്ടു ചെയ്ത തുകയുടെ ഒരു ശത മാനം ഡിമാന്റ് 
ഡാറ്റായി നിരതദവ്യവും 100 മുദ്രപത്രത്തിലുള്ള 
പ്രാഥമിക കരാറും ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
നിരതദ്രവ്യവും കരാറും ഇല്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്ന 
താണ്. ആറുമാസത്തേക്ക് ടെന്റർ ഓഫർ സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും തിരുവനന്തപുരത്ത് 
തമ്പാനൂരുള്ള ചീഫ് ഹൈഡോഗ്രാഫറുടെ ആഫീസിൽ കിട്ടു 
ന്നതും 13 - 8 - 2012 -ാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി വരെയുള്ള 
എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും ഫാറത്തിന്റെ വില രൊക്കം 
പണമായി ( ഡി . ഡി ., ചെക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല.) അടച്ച് (മടക്കി 

കൊടുക്കുന്നതല്ല) രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറാവുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം 
തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ സ്വന്തം വിലാസം എഴുതിയതും 
- 35 സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച തു മായ കവർ അപേക്ഷ യോ ടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ഡി1- 361/ 12 / ഇഇ / എച്ച്. ഇ . ഡി .എൻ. ( എ ). 

2012 ജൂൺ 27. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിവിഷൻ, ആലപ്പുഴ താഴെപ്പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ 

അടങ്കൽ തുകയും 
6 / 2012 - 13 / ഇഇ)/ എച്ച്. ഇ . ഡി . എൻ.( എ ) 
ആലപ്പുഴ ജില്ല ചെത്തി മിനി ഫിഷറി ഹാർബർ 
ഗേറ്റ് ഹൗസ് നിർമ്മാണം- 6.75 ലക്ഷം 


കമ 


16 , 875 


| 7/ 2012 - 13 / ഇ / എച്ച് . ഇ . ഡി .എൻ.( എ ) - ടി 
ചെത്തിമിനി ഫിഷറി ഹാർബർ ടോയ്ലറ്റ് 
ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം - 5.50 ലക്ഷം 


13 ,750 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില കമബർ 1- ന് 1,400 + 5 % വാറ്റ്, 
ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 1,100 + 5 % വാറ്റ്. 

- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
21-7 - 2012 മുതൽ 25- 7 - 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30 മണിവരെ. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 25 -7 - 2012 വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 25- 7 -2012 
വൈകുന്നേരം 3.30 മണി. 

കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ്സ് ക്രമനമ്പർ 1- ന് " സി യും അതിനു 
മുകളിലും ക്രമനമ്പർ 2 - ന് " ഡി യും അതിനു മുകളിലും. 

പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി 6 മാസം. 
- ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ചുള്ള കേരള പൊതു മരാമത്ത് 
വകുപ്പിന്റെയും തുറമുഖ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പിന്റേയും എല്ലാ 
വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. കാരണം കൂടാതെ 
ദർഘാസ് റദ്ദ് ചെയ്യുവാനോ മാറ്റിവയ്ക്കാനോ ഉള്ള അധികാരം 
താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. മേൽ 
പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളെപ്പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾക്ക് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
ഡിവിഷൻ, ആലപ്പുഴ. 


( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 
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PRE - QUALIFICATION / RE - TENDER NOTICE 


No. D1-438 /2012/HECC . 


27th June 2012 


The Superintending Engineer, Harbour Engineering 
Central Circle , Ernakulam for and on behalf of the 
Governor of Kerala invite competitive tenders in two 
separate sealed covers for Pre - qualification and execution 
of following work from Firms/Registered A Class 
Contractors of any State P. W . D ./Irrigation Department/ 
Central Public Works Department who are financially 
capable and with previous experience in satisfactorily 
completing similar works like Construction of bridge, 
wharf , multi storied building having bored piles 
foundation costing not less than 40 % of PAC within a 
period of 5 years (from the date of this notification ). 
Attested relevant Certificate to the effect from an officer 
not below the rank of Superintending Engineer / 
Agreement Authority should also be produced along with 
application for tender document. 

Tender Number — 36 /2012 - 13/HECC (Re- Tender ) 

Name of Work — Construction of bridge at Northern 
side of Andhakaranazhi in Alappuzha District (Balance 
works). 

Probable Amount of Contract — 311.50 Lakh . 
Earnest Money Deposit — 50 ,000 . 
Time of completion — 7 Months. 

The tenderers may posses/be capable of providing 
the following machineries required for the successful 
completion of the work . Necessary proof in this regard 
should be submitted along with the Pre - qualification 
documents . 

List of Machineries 
Concrete mixing machine 
Concrete vibrator 
Form work and accessories 
Boring plant 
Excavator/procclain 
Tipper lorry/Lorry 
Generator set 

Component of works 
1. Boring vertical holes suitable for 
1200 mm . dia . RCC piles 

— 729 m 
2 . Providing MS liner 

— 82 Qtl. 
3. Reinforcement 

- 3721 Qtl . 
4 . Cement concrete (M30 mix ) for piles , 

abutment, deck slab , cross beam , main beam — 1464 m3 
5 . Cement concrete 1 : 11/2 : 3 for wearing coat 

of deck slab , dirt wall and precast slab for 
Foot path , hand rails 

— 119 m3 


Tender documents for Pre - qualification and work can 
be had from the office of the undersigned on all working 
days from 26 -7 - 2012 to 2- 8 - 2012 during working hours 
and upto 3 p . m . on application in writing providing 
eligibility attested certificate and on payment of 

25 ,000 + 5 % VAT towards cost of tender schedule . The 
sale of tender schedule for Pre - qualification and the work 
will be closed at 3 p .m . on 2 - 8 - 2012 . The Pre - qualification 
documents containing the questionnaire duly filled up by 
the tenderer ( 3 copies in book form ) along with preliminary 
agreement signed in Kerala Stamp Paper worth 100 and 
with required EMD pledged in favour of the undersigned in 
Cover No. 1 and the duly filled tender documents for the 
work (price bid ) in Cover No. 2 should be submitted . 
Name of work should be clearly written on the sealed 
cover and posted by Registered /Speed post so as to 
reach the undersigned before 3 p .m . on 8 -8 -2012 . Tenders 
which are received after 3 p .m . on 8 -8 - 2012 due to postal 
delay or on any other reasons will not be considered . 
Department will not be responsible for any such delays . If 
the last date of receipt of tender happens to be a holiday , 
tenders will be accepted upto 3 p .m . on the next working 
day. Tenders submitted through any courier service will 
not be considered . Tenders submitted without preliminary 
agreement and the required EMD will be rejected out right. 

The details of work done during the previous 
financial year should be furnished along with the 
Pre -qualification document. Pre -qualification documents 
alone will be opened at 3 . 30 p .m . on the last day of 
acceptance of tender and will be submitted to Chief 
Engineer s Committee for evaluation . The tenders of those 
who have been pre - qualified will only be opened later and 
the tenders of those who are not pre - qualified will be 
summarily rejected without opening the tender . The date 
of opening of the tenders of the contractors /firms who 
have been pre-qualified will be intimated. The firm period 
of the tender is 4 months from the date of opening of the 
tenders (price bid ) . 

The tenderers have to produce the originals of the 
Pre - qualification documents within 3 days from the date of 
opening of the pre -qualification tender for verification . 

All the conditions in the Government Order 
No. G . O . (Ms.) 43 / 99 /IRD dated 9 -6 - 1999 and further 
clarification and other conditions for consideration of 
tenders will be applicable to this tender. In respect of 
Para V of this G . O ., the clarifications issued by the 
Government vide letter No . 7365 /H3/ 2000 /PWD dated 
1 -4 - 2000 will be applicable . G . O . (Rt.) No. 255 /04 /F & PD 
dated 29 -6 - 2004 will also be applicable to this tender. 
Co- operative Societies will not be eligible for any price 
preference for this tender. The undersigned reserves the 
right to reject the Pre - qualification / Tender documents 
without assigning any reason . While evaluating tenders , 
regard would be paid to National defence and security 
consideration . 
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കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, -- മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തിയുടെയും 
ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ്, മദ്ധ്യമേഖല , എറണാകുളം ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 
ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തിക്ക് പരിചയസമ്പന്നരും കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും 26 -7 - 2012 മുതൽ 2 - 8 - 2012 വരെയുള്ള 
സാമ്പത്തികശേഷിയുള്ളവരും കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 

പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 10 മണിക്കും 3 മണിക്കും ഇടയിൽ 
( നോട്ടീസ് തീയതി മുതൽ) അടങ്കൽ തുകയുടെ 40 % ത്തിൽ 

25,000 വിലയും വാറ്റ് 5 % നിരക്കിലും അടച്ച്, യോഗ്യത 
കുറയാത്ത തുകയ്ക്കുള്ളപാലം നിർമ്മാണം, വാർഫിന്റെ നിർമ്മാണം, 

തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് ഹാജരാക്കി 
കോൺക്രീറ്റ് പൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ബഹുനില കെട്ടിട സമുച്ചയ 

രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. മുൻയോഗ്യത് 
നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയവയിലേതെങ്കിലും ഒറ്റ പ്രവൃത്തിയെങ്കിലും 

നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും പ്രവൃത്തിക്കുമുള്ള ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 
തൃപ്തികരമായി ചെയ്ത്തീർത്തിട്ടുള്ളവരും (ആയതിന്ബന്ധപ്പെട്ട 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ കരാർ അധികാരിയുടെ പദവിയിൽ 

2 -8-2012 വൈകുന്നേരം 3 മണിക്കുശേഷം യാതൊരു കാരണവശാലും 
കുറയാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെസാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.) 

ലഭിക്കുന്നതല്ല . പൂരിപ്പിച്ച ചോദ്യാവലികളടങ്ങിയ മുൻ യോഗ്യത 
ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാന പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഇറിഗേഷൻ 

- ദർഘാസ് പ്രമാണം ബുക്ക്രൂപത്തിലാക്കി മൂന്ന് പകർപ്പ് 
വകുപ്പ് കേന്ദ്ര പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് എന്നിവയിൽ ‘ എ ’ സഹിതം, നിരതദ്രവ്യവും, പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയും ഉള്ളടക്കം 
ക്ലാസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ളവരുമായ കരാറുകാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഒന്നാം നമ്പർ കവറിലും പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ദർഘാസ് 
എന്നിവരിൽനിന്നും മു ൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണ യ ത്തി നും രണ്ടാം നമ്പർ കവറിലും അടക്കം ചെയ്ത് പ്രവൃത്തിയുടെ 
പ്രവൃത്തിക്കുമുള്ളദർഘാസുകൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകംമുദ്രവച്ച് പേരും മറ്റും യഥാക്രമം കവറിന്റെ മുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി. 
കവറുകളിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് മാർഗ്ഗം താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരിൽ 8 - 8 - 2012 - ന് 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . കൊറിയർ സർവീസ്മുഖേന ലഭിക്കുന്ന വ കു ന്ന രം 3 മ ണി ക്ക് മു ൻ പ് ല ഭി ക്ക ത്ത ക്ക വ ണ്ണം 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 

രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത്, തപാൽ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്മുഖേന അയച്ചിരി 
പ്രവർത്തിയെ സംബന്ധിച്ച വിവരണം 

ക്കേ ണ്ട താ ണ്. കൊറിയർ സർവ്വീസ്മുഖേന സമർപ്പിക്കുന്ന 
ദർഘാസ് നമ്പർ 36 / 2012- 13 /എച്ച്ഇസിസി (പുനർ ദർഘാസ്). ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 8 - 8 - 2012 - ന് 3 മണിക്ക് 

ശേഷം കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
പ വ ർ ത്തി യു ടെ പേ ര് - ആ ല = ഴ ജി ല്ല യി ൽ 
അന്ധകാ ര ന ഴിയിൽ ( വടക്ക് വശം) പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം 

സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ തകരാറുമൂലമോ മറ്റേതെങ്കിലും 
( ബാക്കി പ്രവൃത്തികൾ). 

കാരണവശാലോ നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 

പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ തകരാറുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന 
ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയുടെ വിവരം- 311. 50 ലക്ഷം. 

കാലതാമസത്തിന് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും 
നിരതദ്രവ്യം- 50,000. 

ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം 

ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ സർക്കാർ പൊതു അവധിയായി 
പണി പൂർത്തിയാക്കേണ്ട കാലാവധി 7 മാസം. 

പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കരാറുകാർക്ക് ടി 3 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. മുൻ യോഗ്യത 
പ്രവൃത്തി വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നിർണ്ണയത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രമാണങ്ങളോടൊപ്പം 100 
താഴെ പറയുന്ന മെഷിനറികൾ സ്വന്തമായി ഉള്ളവരോഅല്ലെങ്കിൽ വിലയുള്ള മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് 
ഇവ ഏർപ്പാടാക്കാൻ കഴിവുള്ളവരോ ആയിരിക്കണം. 

സമർപ്പിക്കേണ്ടതും അതോടൊപ്പംതന്നെ സൂപ്രണ്ടിംഗ്എഞ്ചിനീയർ, 
മെഷിനറികളുടെ ലിസ്റ്റ് 

ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെൻട്രൽ സർക്കിൾ, എറണാകുളം 

എന്ന പേരിൽ ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം നിയമപ്രകാരം 
- 1. കോൺക്രീറ്റ് മിക്സിങ്ങ് മെഷീൻ 

കെട്ടിവച്ചതിന്റെ രേഖ അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. അപ്രകാരം 
2. കോൺക്രീറ്റ് വൈബ്രേറ്റർ 

ചെയ്യാത്തതുമായ പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ നിരുപാധികം 
3. ഫോംവർക്ക് സാധനങ്ങൾ 

നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
4. ബോറിംഗ് പ്ളാന്റ് 

കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി 
5. എക്സ്ക വേറ്റർ 

കളുടെ വിവരം മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയ ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
6. ടിപ്പർ, ലോറി 

സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള 
7. ജനറേറ്റർ സെറ്റ് 

ദർഘാസുകൾ മാത്രം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 

ദിവസം വൈകുന്നേരം 3. 30 - ന് തുറക്കുന്നതും പരിശോധനാ 
പ്രവൃത്തിയുടെ ഘടകങ്ങൾ 

കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി ചീഫ് എഞ്ചീനീയർക്ക് 
1. 1200 മി. മീ . വ്യാസമുള്ള കോൺക്രീറ്റ് 

സമർപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ചീഫ് എഞ്ചീനീയർ മുൻ യോഗ്യത 
പൈലുകൾക്ക് ആവശ്യമായ ബോറിംഗ് - 729 മീറ്റർ 

നിർണ്ണയിച്ച് അംഗീകരിക്കുന്ന കരാറുകാരുടെയും സ്ഥാപനങ്ങ 

ളുടെയും പ്രവൃത്തിക്കുള്ളദർഘാസുകൾ മാത്രമേ പിന്നീട് തുറന്ന് 
2. എം . എസ്. ലൈനർ വയ്ക്കുന്ന ജോലി - 82 ക്വിന്റൽ 

പരിശോധിക്കുകയുള്ളു. ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെമുൻ യോഗ്യതാ 
3. റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് 

- - 3721 ക്വിന്റൽ 

നിർണ്ണയത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത കരാറുകാരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 
4. ഡക്ക് സ്ളാബ്, അബട്ട്മെന്റ്, പൈലുകൾ, 

പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ തുറക്കാതെതന്നെ നിരസിക്കു 
പൈൽ ക്യാപ്പ്, ക്രോസ് ബീം , 

ന്ന താ ണ് . ദർഘാസുകളുടെ ഫേം പിരീഡ് ദർഘാസുകൾ 
മെയിൻ ബീം എന്നിവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ 

( പസ് ബിഡ്) തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 4 മാസം വരെ 
എം 30 മിക്സ് സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് - 1464 m 

ആയിരിക്കും. മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയ ദർഘാസുകൾ സമർപ്പി 
5. വിയറിംഗ് കോട്ട്, ഡേർട്ട് വാൾ, 

ച്ചിട്ടുള്ള കരാറുകാർ ആയത് തുറക്കുന്ന ദിവസം മുതൽമൂന്ന് 
ഫുട്ട്പാത്തിനാവശ്യമായ സ്ളാബ്, 

ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് 
കൈവരി എന്നിവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ 

വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഡോക്യു മെന്റു ക ളുടെ അസ്സൽ 
1 :1/ 2 : 3 കോൺക്രീറ്റ് 

- 119 m 

പരിശോധനയ്ക്കായി ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 
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യോഗ്യത നിർണ്ണയിച്ച് കരാറുകാരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 
പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന സമയവും തീയതിയും 
mmwoxş260 D2addsl mololommoldloo. 9-6 - 1999-6e1 
NODOOô 201000i MMI ( 2900gmv .)43 / 99 /004). BO 8 . 1.- 01.08 
പറയുന്ന എല്ലാ നിബന്ധനകളും ദർഘാസ് പരിഗണനയ്ക്കുള്ള 
മറ്റ് അനുബന്ധ ഉത്തരവുകളും ഈ ദർഘാസിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. ടി സർക്കാർ ഉത്തരവിലെ അഞ്ചാമതു 
bmwAo mom mulzy MM @ 7365 / 09) 2 / 3 / 2000 / 
01. WoiS . WI. 1-4 -2000 m100lvloei Mbond MIDGzUODO 
M " Borelo mlm mow AMO . 21. 63 . ( O . 01.) 
255 / 04 / 2008 . Bronzº 11. 1. 29 -6 - 2004 Mbond 2000010 
ഈ ദർഘാസിന് ബാധകമായിരിക്കും. കോ - ഓപ്പറേറ്റീവ് 
സൊസൈറ്റികൾക്ക് ഈ ദർഘാസിൽ നിരക്കു സംബന്ധമായ 
യാതൊരുവിധ പ്രത്യേക പരിഗണനയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല . 
മുൻ യോഗ്യതാ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോ, 
പൂരിപ്പിച്ച് സമർപ്പിക്കുന്ന മുൻ യോ ഗ്യത ദർഘാസ് 
പ്രമാണങ്ങളോ യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ തന്നെ 
നിരസിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കു ന്ന 
യാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ 
രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയും പ്രതിരോധവും കണക്കിലെടുക്കേണ്ട 
050m ). 


Office of the Superintending 
Engineer, Harbour Engineering 
Central Circle , 
K . C . M . Hajee Mather Road , 
Ernakulam , Cochi- 18 . 


(Sd.) 
Superintending Engineer. 


PRE - QUALIFICATION / TENDER NOTICE 


Major Components of works with approximate amount 
1. Supplying 20 to 40 dm3 blasted rubble 

and construction of Protection Bund – 73,15,731 
2. Reclaiming the area of Wharf and 

Auction hall using dredged material — 65 , 97 , 180 
3. Boring vertical holes suitable for 

700 mm concrete piles cast in situ 

piles including reinforcement — 2 ,20 ,26 ,732 
4 . Concrete work using M 30 mix for deck 

slab and beam , columns and roof slab 
of auction hall and other allied works — 1,05,71,256 

Tender documents for Pre -qualification and work can 
be had from the office of the undersigned on all working 
days from 19 - 7 - 2012 to 20 -7 -2012 during working hours 
upto 3 p .m . and upto 1 p . m . on 21 -7 - 2012 on application 
in writing providing eligibility attested certificate and on 
payment of 25 ,000 + VAT (Not refundable ) towards cost 
of tender schedule . The tender documents are not 
transferable . The sale of tender schedule for Pre 
qualification and the work will be closed at 1 p . m . on 
21- 7 - 2012 . The Pre - qualification documents containing the 
questionnaire duly filled up by the tenderer (3 copies in 
book form ) along with preliminary agreement in the 
prescribed format signed in Kerala Stamp Paper worth 

100 and with required EMD pledged in favour of 
the undersigned in Cover No. 1 and the duly filled tender 
documents for the work (price bid ) in Cover No . 2 
should be submitted . Name of work should be clearly 
written on the sealed cover and posted by Registered/ 
Speed post so as to reach the undersigned before 4 p .m . 
on 28 -7 - 2012 . Tenders which are received after 4 p .m . on 
28 -7 - 2012 due to postal delay or on any other reasons 
will not be considered . Department will not be 
responsible for any such delays. Tenders submitted 
through any courier service will not be considered . 
Tenders submitted without preliminary agreement and the 
required EMD will be rejected out right. 

The details of work done during the previous 
financial year should be furnished along with the 
Pre - qualification document. Pre - qualification documents 
alone will be opened at 4 . 30 p . m . on the last day of 
acceptance of tender and will be submitted to Chief 
Engineer for evaluation and sanction by Chief Engineer s 
Committee. If the last date of receipt of tender happens 
to be a holiday , tenders will be accepted upto 4 p . m . 
and opended 4. 30 p . m . on the next working day. The 
tenders of those who have been pre - qualified will only be 
opened later and the tenders of those who are not been 
pre -qualified will be summarily rejected without opening 
the tender. The date of opening of the tenders of the 
contractors/ firms who have been pre - qualified will be 
intimated . The firm period of the tender is 4 months from 
the date of opening of the tenders. The tenderers have 
to produce the originals documents with the 
Pre - qualification documents for verification . 


No. D6 - 1500 /2012 /S E - 1. 


27th June 2012 . 


The Superintending Engineer, Harbour Engineering 
North Circle , Kozhikode , for and on behalf of the 
Governor of Kerala invites competitive tenders in two 
separate sealed covers for Pre - qualification and execution 
of following work from Registered A Class Contractors/ 
Firms of Kerala State P. W . D ./Irrigation Department/ 
Central Public Works Department who are financially 
capable and with previous experience in satisfactorily 
completing a single civil work like Construction of wharf, 
concrete bridge, multi storied building having bored piles 
foundation costing not less than 40 % of PAC 

( 205 Lakh ) within a period of 5 years (from the date of 
this notification ). Attested relevant Certificate to the effect 
from an officer not below the rank of Superintending 
Engineer /Agreement Authority should also be produced 
along with application for tender document. 

Tender Number — 32 /HED (NC )/2012 - 13 . 

Name of Work — RKVY — Kasargode Fishing 
Harbour — Construction of Wharf, Auction hall , Protection 
Bund and Reclamation . 

Probable amount of Contract — 513.52 Lakh . 
Earnest Money Deposit — 50 , 000 . 
Time of Completion — 12 Months. 
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All the conditions in the Government Order -- മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തിയുടെയും 
No. G . 0 . (Ms.) 43/ 99 / IRD dated 9 -6 - 1999 and further 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 
clarification and other conditions for consideration of 

കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 19 -7 - 2012 മുതൽ 20 -7 -2012 വരെയുള്ള 
tenders will be applicable to this tender. In respect of 

പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെയും 
Para V of this G . O ., the clarifications issued by the 

21- 7- 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെയും 25,000 വിലയും വാറ്റും 
Government vide letter No . 7365 / H3 / 2000 /PWD dated 

( മടക്കിക്കൊടുക്കുന്നതല്ല ) അടച്ച് യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന 
1 - 4- 2000 will be applicable . G. O . ( Rt.) No. 255 /04/ F & PD 

രേഖകളുടെ സാക്ഷ്യ പ്പെടു ത്തിയ രേ ഖകൾ ഹാജരാക്കി 
dated 29 -6 - 2004 will also be applicable to this tender . 

രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ദർഘാസ് 
Co - operative Societies will not be eligible for any price 
preference for this tender. The undersigned reserves the 

പ്രമാണങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. മുൻ യോഗ്യത് 
right to reject the Pre- qualification / Tender documents 

നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും പ്രവൃത്തിക്കുമുള്ള ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 
without assigning any reason . 

21- 7- 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് ശേഷം യാതൊരു കാരണവശാലും 

ലഭിക്കുന്നതല്ല . പൂരിപ്പിച്ച ചോദ്യാവലികളടങ്ങിയ മുൻ യോഗ്യത 
While evaluating tenders, regard would be paid to 

ദർഘാസ് പ്രമാണം ബുക്ക് രൂപത്തിലാക്കി മൂന്ന് പകർപ്പ് 
National defence and security consideration . 

സഹിതം, നിരതദ്രവ്യവും പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയും ഉള്ളടക്കം 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്ത് ഒന്നാം നമ്പർ കവറിലും പ്രവൃത്തിയുടെ ദർഘാസ് 
വകുപ്പ്, ഉത്തരമേഖല സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ ചുവടെ രണ്ടാം നമ്പർ കവറിലും അടക്കം ചെയ്ത് പ്രവൃത്തിയുടെ 
ചേർ ത്തി രി ക്കുന്ന പവർ ത്തി ക്ക് പരി ച യ സ മ്പ ന്ന രും പേരും മറ്റും യഥാക്രമം കവറിന്റെ മുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി 
സാമ്പത്തികശേഷിയുള്ളവരും കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 

താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരിൽ 28 -7 -2012 - ന് 
( നോട്ടീസ് തീയതി മുതൽ) പ്രവൃത്തിയുടെ തുകയുടെ 

-- വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക്മുൻപ് ലഭിക്കത്തക്കവണ്ണം രജിസ്റ്റർ 
40 % ത്തിൽ കുറയാത്ത ( 205 ലക്ഷം) തുകയ്ക്കുള്ളവാർഫ് 

ചെയ്ത തപാൽ/ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്മുഖേന അയച്ചിരിക്കേണ്ട 
നിർ മ്മാ ണം , കോൺ കീറ്റ് പാല ത്തിന്റെ നിർമ്മാണം, 

താണ്. കൊറിയർ സർവ്വീസ്മുഖേന സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
പൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ബഹുനില കെട്ടിട സമുച്ചയത്തിന്റെ 

സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 28 -7 - 2012 - ന് 4 മണിക്ക് ശേഷം കിട്ടുന്ന 
നിർമ്മാണം എന്നിവയിൽഏതെങ്കിലും ഒരു മേജർ പ്രവൃത്തി 

ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 
ഒറ്റപ്രവൃത്തിയായി തൃപ്തികരമായി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളവരും 
(ആയതിന്ബന്ധപ്പെട്ട സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ/ കരാർ 

ത പാൽ തക രാ റു മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കാല താ മ സത്തിന് 
അധികാരിയുടെ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്) കേരള 

ഈ ഡിപ്പാർട്ട് മ ന ് യ ാ യ താ രു ഉ ത്ത ര വാ ദി ത്വ വും 
സംസ്ഥാന പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്/ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ്/ കേന്ദ്ര 

ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല. മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണയത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്എന്നിവയിൽ ഏതിലെങ്കിലും ‘ എ ’ 

പ്രമാണങ്ങളോടൊപ്പം 100 വിലയുള്ള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
ക്ലാസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ളവരുമായ കരാറുകാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ 

നിർദ്ദിഷ്ട പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതും 
എന്നിവരിൽ നിന്നും മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയ ത്തി നും , അതോടൊപ്പം തന്നെസൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, ഹാർബർ 
പ്രവൃത്തിക്കുമുള്ളദർഘാസുകൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം മുദ്രവച്ച എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഉത്തരമേഖല , കോഴിക്കോട് എന്ന പേരിൽ 
കവറുകളിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ/ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് മാർഗ്ഗം ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം നിയമപ്രകാരം കെട്ടിവച്ചതിന്റെ രേഖ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . കൊറിയർ സർവീസ്മുഖേന ലഭിക്കുന്ന അടക്കംചെയ്യേണ്ടതുമാ ണ് . അപ്രകാരം ചെയ്യാത്തതായ 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

പവൃ ത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ നിരു പാ ധികം നിര സി 
- ദർഘാസ്നമ്പർ 32 / എച്ച്. ഇ . ഡി. (എൻ. സി.) / 2012- 13. 

ക്കുന്നതാണ്. 
പ വ ർ ത്തി യു ടെ പ ര് – ആർ. കെ . വി . വൈ . 

- കഴിഞ്ഞ സാമ്പ ത്തിക വർഷ ത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള 
കാസർഗോഡ് മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖ പദ്ധതി- വാർഫ്, പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരം മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയ ദർഘാസി 
ഓക്ഷൻ ഹാൾ, പാട്ടക്ഷൻ ബണ്ട് എന്നി വ യു ടെ നോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണയി 
നിർമ്മാണവും റിക്ലമേഷൻ പ്രവൃത്തിയും. 

ക്കു ന്ന തിനുള്ള ദർ ഘാ സു കൾ മാത്രം ദ ർ ഘാ സു കൾ 

സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം വൈകുന്നേരം 4 . 30 - ന് 
ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുക - 513. 52 ലക്ഷം. 

തുറക്കു ന്നതും ടെണ്ടർ കമ്മിറ്റിയുടെ പരിശോ ധ നയ്ക്കും 
നിരതദ്രവ്യം - 50,000 . 

അംഗീകാരത്തിനുമായി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്ക് സമർപ്പിക്കു 
പൂർത്തിയാക്കേണ്ട കാലാവധി - 12 മാസം. 

ന്നതുമാണ്. ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം 

ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ സർക്കാർ അവധിയായി പ്രഖ്യാപി 
പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളും ഏകദേശ തുകയും 

ക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം വൈകുന്നേരം 
1. 20 dm3 മുതൽ 40 dm3 വരെയുള്ള കരിങ്കല്ല് സ 

4 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും 4.30- ന് തുറക്കു 
- ചെയ്ത് പാട്ടക്ഷൻ ബണ്ടിന്റെ നിർമ്മാണം - 73,15,731. 

ന്നതുമാണ്. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണയിച്ച് 
2. വാർഫിന്റെയും ഓക്ഷൻ ഹാളിന്റെയും പരിസരം ഡ്രഡ്ജ് 

അംഗീകരിക്കുന്ന കരാറുകാരുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും 
ചെയ്ത് നികത്തൽ- 65,97,180. 

പവൃ ത്തിക്കുള്ളദർഘാ സു കൾ മാത്രമേപിന്നീട് തുറന്ന് 

പരിശോധിക്കുകയുള്ളൂ. ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ മുൻ യോഗ്യതാ 
3. 700 മി . മീ . കോൺക്രീറ്റ് പൈലുകൾക്ക് ആവശ്യമായ 

നിർണ്ണയത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത കരാറുകാരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 
ബോറിങ്ങ് പ്രവൃത്തി നടത്തി റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് 
ഉൾപ്പെടെ കോൺക്രീറ്റ് കാസ്റ്റ് ഇൻ സി പെൽ 

പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ തുറക്കാതെതന്നെ നിരസിക്കു 
നിർമ്മാണവും സ്ഥാപിക്കലും- 2,20 ,26,732 . 

ന്നതാണ്. ദർഘാസുകളുടെ ഫേം പിരീഡ് ദർഘാസുകൾ 
4. M 30 മിക് സ് ഉപയോഗിച്ച് റീ ഇൻഫോ ഴ് മെന്റ് 

തുറക്കുന്നതുമുതൽ 4 മാസംവരെ ആയിരിക്കും. മുൻ യോഗ്യതാ 
ഉൾപ്പെടെ ബീം , ഡക്ക് സ്ലാബ്, പ്ലിന്ത് ബീം , ഫേഷ്യ 

നിർണ്ണ യ ദർഘാ സു ക ളോടൊപ്പം സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള 
വാൾ, ഓക്ഷൻ ഹാളിന്റെ പില്ലറുകൾ, റൂഫ് സ്ലാബ് 

ഡോക്യുമെന്റുകളുടെ അസ്സൽ പരിശോധനയ്ക്കായി ഹാജരാക്കേ 
മുതലായ പ്രവർത്തികളും-- 1,05,71,256. 

ണ്ടതാണ്. 
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- യോഗ്യത നിർണ്ണയിച്ച് കരാറുകാരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 
പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന സമയവും തീയതിയും 

- 30/എച്ച്ഇഡി/എൻ സി / 2012 - 13- കണ്ണൂർ ജില്ല - 
ബന്ധ പ്പെട്ടവരെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കു ന്ന താ യി രിക്കും. 

തീരദേശ റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം 
9 - 6 - 1999 - ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് നമ്പർ ജി . ഒ. ( എം .എസ്.) 

അഴീക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്- അഴീക്കൽ 
43 / 99 / ഐ . ആർ. ഡി .- യിൽ പറയുന്ന എല്ലാ നിബന്ധനകളും 

തീപ്പെട്ടി കമ്പനി- കോവുമ്മൽ ഭഗവതിക്ഷേതം 
ദർഘാസ് പരിഗണനയ്ക്കുള്ളമറ്റ് അനുബന്ധ ഉത്തരവുകളും 
ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. ടി സർക്കാർ 

റോഡ് പുന രു ദ്ധാ രണ ( പവ്യത്തി 
- 32 ലക്ഷം 

50,000 
ഉത്തരവിലെ അഞ്ചാമതു ഖണ്ഡികയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്പർ 
7365 / എച്ച് 3 / 2000/ പി. ഡബ്ലു . ഡി . 1 - 4 - 2000 തീയതിയിലെ 4 31/ എച്ച്ഇഡി/എൻ സി /2012 -13 - മലപ്പുറം 
സർക്കാർ നിർദ്ദേശമാണ് ഈ ദർഘാസിന് ബാധകമാകുന്നത്. 

ജില്ല - പറവണ്ണ ഫിഷ് ലാന്റിംഗ് സെന്ററിന്റെ 
29 - 6 - 2004 ജി. ഒ. (ആർ. റ്റി.) 255/ 04 /എഫ്. ആന്റ് പി . ഡി . സർക്കാർ 

വൈദ്യുതീകരണം - 3 ലക്ഷം 

7 ,500 
ഉത്തരവും ഈ ദർഘാസിന് ബാധകമായിരിക്കും. കോ 
ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾക്ക് ഈ ദർഘാസിൽ നിരക്കു 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - കമ ന മ്പർ 1 - ന് 
സംബന്ധമായ യാതൊരുവിധ പ്രത്യേക പരിഗണനയും ഉണ്ടായി 

3,900 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2- ന് 5,400 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 
രിക്കുന്നതല്ല . 

3 - ന് 4,800 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 4- ന് 600 + വാറ്റ്. 
മുൻ യോഗ്യതാ ദർഘാസ് പമാ ണ ത്തിനുള്ള 

- കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ്സ് - ക്രമനമ്പർ 4 - ന് ‘ എ ’ ഇലക്ട്രിക്കൽ, 
അ അക്ഷയോ പൂ രി പ്പിച്ച് സമർപ്പിക്കുന്നമുൻ യോഗ്യതാ മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് " ബി യും അതിലുപരിയും. - 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളോ യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി കമനമ്പർ 1- നും 
തന്നെ നിരസിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന 

4- നും 2 മാസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 4 മാസം. 
യാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് 
- ദർഘാസുക ൾ പരി ഗ ണി ക്കു മ്പോൾ രാജ്യ ത്തിന്റെ 

ഉത്തരമേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽനിന്നും 
സുരക്ഷയും പ്രതിരോധവും കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതാകുന്നു . 

19 - 7- 2012 മുതൽ 21- 7 -2012 , 3 മണിവരെ ആയതിന്റെ വിലയും 
Office of the Superintending 

വില്പന നികുതിയും ( മടക്കി കൊടുക്കുന്നതല്ല) അടച്ച് 
Engineer, Harbour Engineering 

രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് 
North Circle, 

പ്രമാണങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
Chakkorathukulam , 

- പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ദർഘാസ് കവറിലാക്കി പ്രവൃത്തിയുടെ 
Eranhipalam P. O ., 

( Sd.) 

പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും കവറിന്റെ മുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി 
Kozhikode -6 . Superintending Engineer. ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് ഉത്തരമേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് 

എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ 30 -7 - 2012 - ന് 3. 30 മണിക്ക് മുമ്പായി 

രജി റേർഡ് തപാൽ അഥവാ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് മാർഗ്ഗം 
ദർഘാസ് പരസ്യം 

ലഭി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 30 - 7 - 2012 - ന് വൈകുന്നേരം 3 . 30 
നമ്പർ ഡി6 / 1500 / 2012 /എസ് . ഇ . 

2012 ജൂൺ 27. 

മണിക്കുശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ ആയത് തപാൽ 

തകരാറുമൂലമോ മറ്റേതെങ്കിലും കാരണവശാലോ ആയാലും 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 

സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവ സാന 
വകുപ്പ് ഉത്തരമേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ ചുവടെ 

ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ സർക്കാർ അവധിയായി 
ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് സംസ്ഥാന പൊതുമരാമത്ത് 

പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം 3.30 
വകുപ്പ്, ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ്, കേന്ദ്ര പൊതുമരാമത്തുവകുപ്പ് 

മണിവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
എന്നിവയിൽ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള കരാറുകാരിൽ സ്ഥാപനങ്ങ 
ളിൽനിന്നും മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവർത്തിയുടെ 

പമാ ണങ്ങ ളോ ടൊപ്പം 100 വിലയുള്ള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
പേര് ആലേഖനം ചെയ്തു വെവ്വേറെ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 

നിർദ്ദിഷ്ട പാഥ മിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതും 
രജി സ്റ്റേർഡ് തപാൽ അഥവാ സ് പീഡ് പോസ്റ്റ് മാർഗ്ഗം 

അതോടൊപ്പംതന്നെസൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, ഹാ ർ ബർ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . കൊറിയർ സർവ്വീസ്മുഖേന ലഭിക്കുന്ന 

എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ്, ഉത്ത ര മേ ഖല , കോഴിക്കോട്- 6 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

എന്ന പേരിൽ ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം നിയമപ്രകാരം കെട്ടിവച്ച 

തിന്റെ രേഖ അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ 
കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

പൂർണ്ണമായും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്രകാരം ചെയ്യാത്തവ 
നമ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

- നിരതദ്രവ്യം 

നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
ഏകദേശ അടങ്കൽ തുകയും 

ദിവസം വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറോ 
(1) (2 ) 

( 3 ) 

അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റുദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള 
28 / എച്ച് ഡി എൻസി/ 2012- 13 കോഴിക്കോട് 

കരാറുകാരുടെയോ അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യ 
ജില്ല - ബേപ്പൂർ പോർട്ട് - ഐ . എസ്. പി. എസ്. 

ത്തിൽ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകളുടെ ഫേം 
കോഡ് പോർട്ട് കോമ്പൗണ്ടിന് ചുറ്റുമതിൽ 

പിരീഡ് ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതുമുതൽ 4 മാസം വരെയായി 
നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി - 26 ലക്ഷം 50,000 രിക്കും. കേരള പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസ് 
29/എച്ച്ഇഡി/എൻ സി/ 2012- 13 - കണ്ണൂർ ജില്ല 

സംബന്ധമായ എല്ലാ നിബന്ധനകളും ദർഘാസ്പരിഗണന 
തീരദേശ റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം 

യ്ക്കുള്ളമറ്റ് അനുബന്ധ ഉത്തരവുകളും ഈ ദർഘാസിനും 
രാമന്തളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്- ഇ . എം . ജെ . 

ബാധകമായിരിക്കും. 29 -6 -2004 - ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് നമ്പർ 
കോം പ്ളക് സ് - ന വൽ അ ക്കാ ഡ മി 

( ആർ. റ്റി .) 255 / 2004 / എഫ് & പിഡി ഈ ദർഘാസിനും 
ജി. എച്ച്. ക്യു .- മൈസൂർ ഗസ്റ്റ്ഹൗസ് റോഡ് 

ബാധകമായിരിക്കും. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾക്കുള്ള അപേക്ഷയോ 
പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി - 36 ലക്ഷം - 50, 000 പൂരിപ്പിച്ച് സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളോ യാതൊരു 


17th JULY 2012] 


MARINE DEPARTMENT 


145 


കാരണവും കാണിക്കാതെതന്നെ നിരസിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം 
താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ആളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയും പ്രതിരോധവും 
കണക്കിലെടുക്കുന്നതാകുന്നു . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1, 2, 3 ഇവയ്ക്ക് 
- 400 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 4- ന് 2, 300 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 5- ന് 
600 + വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
19 - 7 - 2012 മുതൽ 21-7 - 2012, 1 മണി. 


ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ ലഭിക്കേണ്ടഅവസാന തീയതിയും 
സമയവും 21- 7 - 2012 വൈകുന്നേരം 3. 30 മണിവരെ. 


സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
ഉത്തരമേഖല , ചക്കോരത്ത്കുളം, 
എരഞ്ഞിപ്പാലം പോസ്റ്റ്, 

( ഒപ്പ്) 
കോഴിക്കോട്-6. 

സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 21-7 - 2012, 
- 4 മണി. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി1 -195 / 2012 . 

2012 ജൂൺ 22. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിവിഷൻ, കണ്ണൂർ താഴെപ്പറയുന്ന 
പ്രവർത്തികൾക്ക് അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പരും 
കമ 

നിരതദ്രവ്യം 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
| നമ്പർ 

അടങ്കൽ തുകയും 


കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ് ക്രമനമ്പർ 1- ന് " ബി യും ഉപരിയും, 
2 - നും 3- നും " എ ക്ലാസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ, ക്രമനമ്പർ 4- ന് “ സി യും 
ഉപരിയും, ക്രമനമ്പർ 5- ന് " ഡി യും ഉപരിയും. 

- പ്രവൃത്തിതീർക്കേണ്ട കാലാവധി ക്രമനമ്പർ 1, 2, 3 ഇവയ്ക്ക് 
1 മാസം, ക്രമനമ്പർ 4 - നും 5 - നും 3 മാസം, 

ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ങ്ങ ളോ ടൊപ്പം 100 വില യു ളള 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസുകളുടെ ഫേം പിരീഡ് ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതു 
മുതൽ 4 മാസം വരെയായിരിക്കും. ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ചുളള 
കേരള പൊതു മ രാമത്ത് വകു പ്പി ന്റെയും തുറമുഖ 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പിന്റെയും എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും 
ബാധകമാണ്. കാരണം കൂടാതെ ദർഘാസ് റദുചെയ്യാനോ 
മാറ്റിവയ്ക്കാനോ ഉള്ള അധികാരം താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. മേൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന 
പ്രവർത്തിയെപ്പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്ആഫീസുമായി 
ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. 

29 - 6 - 2004 - ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് നമ്പർ ( ആർ റ്റി . ) 
255 / 2004 /എഫ്. ആന്റ് പി . ഡി . ഈ ദർഘാസിനും ബാധക 
മായിരിക്കും. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾക്കുള്ള അപേക്ഷയോ 
പൂരിപ്പിച്ച് സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളോയാതൊരു 
കാര ണവും കാണിക്കാതെ തന്നെ നിര സിക്കു ന്ന തി നുള്ള 
അധികാരം താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ആളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയും 
പ്രതിരോധവും കണക്കിലെടുക്കുന്നതാണ്. 
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എച്ച്. ഇ . ഡി ./ ഇ . ഇ ./ 05 / 20113 - 13 - തലായി 
ഫിഷറി ഹാർബർ ടോയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്ക് 
വൈദ്യുതീകരണം - 75,000 

1, 900 
എച്ച്. ഇ . ഡി . ഇ . ഇ ./ 06 / 2012 - 13 - അഴീക്കൽ 
സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫീസ് റീവയറിംഗ് 
1,60,000 

4 , 000 
എച്ച്. ഇ . ഡി ./ ഇ . ഇ ./ 07 / 2012 - 13 - മാപ്പിളബേ 
സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫീസ് റീവയറിംഗ് 
- 1,30,000 

3 , 300 
എച്ച് ഇ . ഡി ./ ഇ . ഇ ./ 08 /2012- 13 - ന്യൂമാഹി 
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ അഴീക്കൽകുഞ്ഞമ്മദ് 
വായനശാല മുതൽ അഴീക്കൽ ഭഗവതി 
ടെമ്പിൾ റോഡ്(ഫുട്പാത്ത്) - 15,00, 000 37,500 
എച്ച്. ഇ . ഡി. ഇ . ഇ ./ 09/ 2012 -13 -- ഇരിണാവ് 
മടക്കര മുത്തപ്പൻ ടെമ്പിൾ ഇരിണാവ് 
ഡാം റോഡ്- 3,00 ,000 

7 , 500 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ഹാർബർഎഞ്ചിനീയറിംഗ് 
ഡിവിഷൻ, കണ്ണൂർ- 17. 


- (ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ. 


